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właścićlakka r Kończyce w Królestwie Polskiem, 


przeżywszy lat 78, opatrzona św. Sakramentami, zmarła d. 2 marca 1901 r. 
a © Sp —— 


Wyprowadzenie zwłok do kościoła parafialnego w Więsławicach nastąpi w ponie- 
działek dnia 4 b. m., a po odprawionem nabożeństwie we wtorek dnia 5 b. m. 
o godz. ll-ej zrana zwłoki zostaną złożone w grobowcu familijnym, na Który to 


obrzęd rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


Druk W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie. 


